WINCENTY KRUPKA 


inżynier, weteran z r. 1863/4, 


ur. 1533 r. w Warszawie, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 5 września 1902 r. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz krakowski nastąpi w niedzielę dnia 7 b. m. o godz. 5 popoł. 
z „Collegium medicum* przy ulicy Grzegórzeckiej — na który-to obrzęd Wydział „Przytuliska 
uczestników powstania z r. 1863/4“ zaprasza Kolegów Zmarłego, Przyjaciół i Znajomych. 


-Cgcionkamj drukarni Związkowej w Krakgwiß. 


